Google Bubble Level e le migliori app alternative di livella per Android e iPhone (2026)
La livella a bolla nascosta di Google è sufficiente? Confrontiamo i limiti della livella Google con le migliori app di livella dedicate per Android e iOS, inclusa Bubble Level & Angle Gauge.
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Google ha una livella a bolla nascosta

Sapevi che Google ha una livella a bolla integrata direttamente nella Ricerca Google? Basta cercare "bubble level" o "livella a bolla" sul tuo telefono Android e una livella interattiva apparirà direttamente nei risultati di ricerca.

Funziona utilizzando l'accelerometro del tuo telefono — lo stesso sensore che rileva quando ruoti lo schermo. Per compiti rapidi come appendere una cornice, può essere sufficiente.


Dove la livella di Google non è all'altezza

Sebbene sia un trucco ingegnoso, la livella a bolla di Google presenta 6 limitazioni importanti che la rendono inaffidabile per qualsiasi lavoro serio:


	Nessuna calibrazione — Questo è il difetto critico. Ogni sensore del telefono ha una piccola deviazione di fabbrica. Senza calibrazione, la livella di Google può essere sfasata di frazioni di grado senza che tu lo sappia, e questo si accumula su lunghe distanze.

	Una sola modalità — Funziona solo con il telefono in piano. Nessuna modalità superficie, modalità bordo o modalità inclinometro.

	Nessuna lettura angolare — Vedi una bolla muoversi, ma nessun valore numerico reale dell'angolo.

	Nessuna funzione di blocco — Non puoi congelare la lettura per annotarla o confrontarla.

	Nessuno storico né condivisione — Non c'è modo di salvare le misurazioni o condividerle con altri.

	Nessuna guida alla tolleranza — Non ti indica se la tua misurazione rientra nei limiti accettabili per il tuo compito specifico.




Cosa offre un'app di livella dedicata



	Funzione	Livella Google	App di livella dedicata



	Calibrazione	❌ No	✅ Completa con profili

	Modalità	Solo 1 (piano)	4+ (piano, superficie, bordo, inclinometro)

	Lettura angolare	❌ No	✅ Numerica precisa

	Funzione blocco	❌ No	✅ Congela lettura

	Tolleranza	❌ No	✅ OK/VICINO/FUORI

	Diagnostica	❌ No	✅ Autocontrollo del sensore

	Condivisione	❌ No	✅ Scheda di misurazione

	Offline	❌ Richiede internet	✅ Funziona offline





La nostra scelta migliore: Bubble Level & Angle Gauge

Gratuita, senza pubblicità, 21 MB, Android + iOS

📱 Scarica su Google Play | Scarica sull'App Store


	4 modalità di misurazione — Bolla piana, livello di superficie, livello di bordo e inclinometro a 360°

	Calibrazione completa a 180° — Con profili salvati, annulla e autocontrollo del sensore

	Unità multiple — Gradi (°), percentuale (%), mm/m e rapporto

	Indicatore di tolleranza — Sistema visivo OK / VICINO / FUORI per valutazione rapida

	Barra di affidabilità — Mostra la stabilità della lettura attuale in tempo reale

	Funzione blocco — Congela la misurazione attuale con un tocco

	Blocco orientamento + schermo acceso — Lo schermo non si spegne né ruota durante la misurazione

	Condivisione scheda di misurazione — Condividi le letture come immagine con tutti i dati

	Nessuna raccolta dati — Nessun dato personale o di utilizzo raccolto

	Senza pubblicità — Interfaccia pulita, senza distrazioni




Altre app di livella

Clinometer di Plaincode

Disponibile per iOS. La versione base è gratuita, la versione pro costa $1,99. Un'app ben progettata con interfaccia pulita, ma limitata a una sola piattaforma.


Gamma Play Level

Disponibile per Android. Gratuita ma con pubblicità eccessiva. La quantità di annunci interferisce significativamente con l'esperienza d'uso.


Apple Measure Level

Integrata in iOS nell'app Misura. Basilare ma funzionale per compiti semplici. Senza calibrazione avanzata né modalità multiple.


Smart Tools Level

Disponibile per Android. La versione pro costa $2,99. Funzionale ma richiede permessi eccessivi non correlati alla funzionalità di livella.


Tabella comparativa completa



	App	Modalità	Calibrazione	Lettura angolare	Tolleranza	Blocco	Pubblicità	Prezzo	Piattaforme



	Bubble Level & Angle Gauge	4	✅ Completa	✅ Multi-unità	✅ OK/VICINO/FUORI	✅	Nessuna	Gratis	Android, iOS

	Livella Google	1	❌	❌	❌	❌	N/A	Gratis	Android

	Apple Measure Level	1	Basilare	✅ Solo gradi	❌	❌	Nessuna	Gratis	iOS

	Clinometer	2	✅	✅	❌	✅	Limitate	Gratis / $1,99	iOS

	Gamma Play Level	2	✅	✅	❌	❌	Eccessive	Gratis	Android

	Smart Tools Level	2	✅	✅	❌	✅	Alcune	Gratis / $2,99	Android





Quando usare cosa


	Appendere una cornice — La livella Google può funzionare, ma un'app con calibrazione offre maggiore precisione.

	Livellare una mensola o un elettrodomestico — Usa un'app dedicata con modalità superficie e lettura numerica.

	Misurare la pendenza del pavimento — Serve la lettura angolare in unità multiple e la funzione blocco.

	Controllare telai di porte e tubature — La modalità bordo e la tolleranza sono essenziali.

	Pendenza di drenaggio — Richiede misurazione precisa in mm/m o percentuale con indicatore di tolleranza.

	Costruzione professionale — Solo un'app completa come Bubble Level & Angle Gauge con calibrazione, modalità multiple e condivisione misurazioni.




Come ottenere letture precise


	Calibra prima — Calibra sempre la tua app prima di misurare. La calibrazione a 180° elimina la deviazione del sensore.

	Rimuovi la custodia — Le custodie del telefono possono creare una superficie irregolare che influisce sulla lettura.

	Attendi la stabilizzazione — Dai al sensore qualche secondo perché la lettura si stabilizzi prima di annotare il valore.

	Usa il bordo piatto — Posiziona il bordo piatto del telefono direttamente sulla superficie per maggiore precisione.

	Evita campi magnetici — Magneti e dispositivi elettronici vicini possono influenzare i sensori del telefono.




Domande frequenti

La livella Google è abbastanza precisa per il fai-da-te?

Per compiti molto basilari come appendere un quadro, può andare bene. Ma senza calibrazione, può avere una deviazione di diversi decimi di grado, che si nota nei lavori più precisi o su lunghe distanze.


Un telefono può sostituire una livella fisica?

Con un'app ben calibrata, uno smartphone moderno può raggiungere una precisione di ±0,1°, paragonabile a molte livelle fisiche consumer. Per la costruzione professionale, un livello laser resta il riferimento.


Cosa significa una lettura di 0,2° su una superficie piana?

Può significare che la superficie ha una leggera inclinazione reale, o che il sensore del tuo telefono ha bisogno di calibrazione. Calibra l'app e misura di nuovo per ottenere il valore reale.


Le app di livella consumano molta batteria?

L'accelerometro consuma pochissima energia. Una tipica sessione di misurazione non influirà quasi per nulla sulla batteria. La funzione schermo acceso usa più energia del sensore stesso.


Conclusione

La livella a bolla di Google è un trucco utile per le emergenze — quando hai bisogno di un riferimento rapido e non hai altro a portata di mano. Ma per qualsiasi lavoro reale, dai progetti fai-da-te alla costruzione professionale, hai bisogno di un'app dedicata con calibrazione adeguata, modalità multiple e letture precise.

Bubble Level & Angle Gauge è la nostra raccomandazione: gratuita, senza pubblicità, con calibrazione completa a 180° e tutto il necessario per misurazioni affidabili.

📱 Scarica per Android | Scarica per iOS
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